S. i p. 


ALEKSANDER OTTO 


TEUTSCH 


artysta muzyk 
członek Państw. Filharmonii w Krakowie 


urodz. 4. XII. 1877 r. w Bukareszcie zmarł w Krakowie, 
po długich i ciężkich cierpieniach dnia 1 lipca 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim, w piątek 

dnia 3-go b. m. o godzinie 3'80 po południu, o czym zawiadamiają 
w ciężkim żalu pozostali: 


żona, synowie, synowa, wnuki i rodzina. 


